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MAGNADYNE RADIO • Mod. FM 304. Ricevitore a modulazione d'ampiezza e a modulazione di frequenza. Una gamma di onde 
medic, eri bande allargatc ad onde corte e cortissime e i! canalc FM a onde ultracorte. Media frequenza AM di 471 kc/s e media 

frequenza FM di 10,7 Mc/s. Rivelazione FM con enneodo EQ80. 
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